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Academie (koninklijke vlaamsche) voor taal- en letter- 
kunde (uitgave der). (Voir n° 616.) ; 

520. Alexis-M. G. [Gochet]. — Les Belges au Congo. 
Notice descriptive et historique de l'État indépendant du 
Congo. Liége, H. Dessain, s. d. GES In-8°, 32 p., gravv. 
(fr. 0.25). (325. À (675) 

521. Almanak (genische studenten-) uitgegeven door 
het taalminnend studentengenootschap « 'T zal wel gaan ». 
39° jaargang, 1899. Versierd met de portretten van F. Nelis- 
sen, leeraar aan de bijzondere scholen, en Mr A. Willems, 
hoogleeraar te Brussel. Gand, J. Vuylsteke. In-16, Lxxvu- 
100-xvni p. et portraits hors texte. (fr. 1.50). 

(378 (058) (493.4) 

522. Alyn. — Kleine vaderlandsche geschiedenis mét 
vragen en antwoorden, door A. ALYN, hoofdonderwijzer te 
Aalter. Achtste uitgaaf. Gand, A. Siffer, 1899. In-16, 70 p. 
(fr. 0.20). [9.493 
:  Voirannée 1894, n° 1109. : à 

523. Annales du musée du Congo, publiées par ordre du 
secrétaire d’État de l’État indépendant du Congo. Série 1. 
Botanique. Illustrations de la flore du Congo, par Em. DE Wir- 
DEMAN, docteur en sciences, aide-naturalisle au jardin bota- 
nique de l'État, à Bruxelles, et Tu. DuRAND, conservateur au 
jardin botanique de l'État, à Bruxelles. Planches dessinées 
par MB. Herincq, MM. Ch. Cuisin et A. d'Apreval. Tome I, 
fascicule 3. Bruxelles, imprimerie Ch. Vande Weghe, 1898 
Gr. in-4°, p. 49 à 71, pll. xxv à xxxv1 hors texte. (20 fr). 
me [581.9 (675) 

Voir année 1898, n° 2334. 

524. Annuaire alphabétique belge du commerce et de 
l'industrie, dressé d’après les documents officiels et le recen- 
sement général du royaume à la fin de 1898, publié par 
E. Mono». Deuxième partie : Province. Année 1899. Bruxelles, 
Société anonyme des grands annuaires, 37, boulevard Ans- 
pach. In-8°,4-341-1408-108-11 p. Cartonné pleine toile. (15fr.). 

[058 (493) 
Voir n° 168. 
525. Annuaire ERE du clergé belge et répertoire des 
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établissements religieux. 7° année, 1899. Bruxelles, Société 
belge de librairie, 1899. In-12, xv-536-83 p. Cartonné. (3 fr.). 
[262 (493) 

526. Annuaire de la Société d'archéologie de Bruxelles. 
Tomes IX et X, 1898 et 1899. Bruxelles, secrétariat général : 
11, rue Ravenstein. 2 vol. in-8, 115 et 142 p. (Chaque volume 
5 fr.). (913 (062) 
Publications de la Société d'archéologie de Bruxelles. - 
527. Annuaire du commerce et de l’industrie de Belgique, 
d'après documents officiels ; indicateur de toutes les adminis- 
trations publiques, de la magistrature, officiers ministériels, 
commerçants, industriels, agriculteurs, particuliers, etc., ou 
répertoire complet des 1,650,000 principales adresses de Bel- 
gique. Éditions Mertens et de la Société de l’Almanach du 
commerce (ancien armnuaire Rozez) fusionnées. 50° année, 
1899. Bruxelles, A. Mertens. Gr. vol. in-4° avec cartes et 
plans hors texte. Relié pleine toile. (20 fr.). (058 (493) 
528. Annuaire officiel de l’armée belge pour l’année 1899, 
publié sur documents officiels communiqués par le ministère 

de la guerre. Bruxelles, Z£. Guyot, 1899. In-8°,554p. (fr. 2.50). 
[355 


529. Bamps et Geraets. — Don Christophe, le langen- 
man ou le géant de Hasselt, par le docteur C. Bamps et 
Em. GERAETS. Hasselt, Mug. Leën, s. d. (1899). in-8, 8 p. 
(1 fr): [573.8 

530. Belgique ecclésiastique (la). Annuaire du élergé, 
des couvents et des communautés religieuses contenant l’ar- 
chevêque et les évêques de Belgique, leurs vicaires généraux, 
leurs officiaux, les dignitaires et chanoines des églises cathé- 
drales, le personnel enseignant des séminaires, tous les mem- 
bres du clergé : curés, desservants, vicaires, chapelains, 
aumôniers, les couvents etcongrégations religieuses. 11° année, 
1899. sus 173, chaussée d'Anvers. In-18, 784 p. (3 fr). 

[262 (058) 

Bibliothèque coloniale internationale. ( Voir n°° 598 et 599.) 

Bibliothèque des temps nouveaux. (Voir n° 540 et 577.) 

531. Bulletin des séances du conseil provincial du Luxem- 
bourg. Sessions de 1898. Arlon, imprimerie F. Gœtz, 1898. 
In-8°, 547-257 p. 17 "(852 (493.8) 
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Burne-Jones, E. (Voir n° 549.) 

532. Caels. — Amour de Dieu. XXV" conférence sur 
l’Imitation de Dieu, par le père Fécix CAELS, S. J. Bruxelles, 
Société belge de libraurie, 1899. In-24, 35 p. (fr. 0.10). [242 

Voir annéc 1898, n° 1844. 

533. Casier (Jean) intime, par un ami d'enfance. Gand, 
A. Siffer, 1899. In-12 carré, 173 p. el 1 portrait hors texte. 
(2 re) [92 C 

534. Castelein. — Le rigorisme, le nombre des élus et la 
doctrine du salut, par A. CASTELEIN, S. J. Seconde édition, 
revue et augmentée. Bruxelles, Société belge de Librairie, 
1899. In-12, 356 p. (fr. 2.50). (23% 

Voir année 1898, n° 2203. 

535. Chomé. — Cours de géométrie descriptive de l’école 
militaire, par F. Cuoué, professeur’ à l'École militaire de 
Belgique. Première partie : livre deuxième, à l'usage des 
élèves de l'enseignement supérieur. Bruxelles, Z. Lagaert, 
1899. In-4, xx p. et p. 160 à 498, accompagné d'un atlas 
in-4° de 48 planches. (15 fr.). [515 (02) 

Voir année 1898, n° 2351. 

536. Congrès (deuxième) national d’apiculture tenu à 
Charleroi les 14 et 15 août 1898. Compte rendu général, réso- 
lutions, rapports. Charleroi, imprimerie Æ. Reytter, s. d. 
(1899). In-8°, 68 p. [638.1 (063) 

Supplément au Progrès apicole, n° 6, 1899. 

537. Coopman et Van Droogenbroeck.— Kinderlust. 
Zes liederen voor huis en school. Poëzie van M. Ta. Coop- 
MAN, lid der koninklijke vlaamsche Academie; muziek van 
M. J.-A. VAN DROOGENBROECK, lid der koninklijke viaamsche 
Academie. Gand, A. Siffer, 1898. In-4°, 22 p. non paginées. 
Gwe 7). [784.6 

538. Coppin. — Répertoire des sociétés par actions fonc- 
tonnant en Belgique et des principales sociétés étrangères, 
par Liévin CoppiN. Troisième édition. Bruxelles, Librairie de 
l'Économiste international, 1889. In-12, cLxxv1-1818p. Reliure 
pleine toile souple. (10 fr). [332.63 

Voir année 1896, n° 225. 

Cuisin, Ch. (Voer n° 523.) 

d’Apreval, A. (Vou: n°523.) 
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539. d'Arbner-Rianencof. — La grande figure. Son 
inspiration, son culte, par D'ARBNER-RrANENgor. Bruxelles, 
Société belge de librairie, 1899. In-12, 242 pet fr.) aa; 1 

De Bruyn, J. (Voir n° 569.) 

540. Dejacques. — L’humanisphère, par Joserit Dr- 
JACQUES, Bruxelles, 51, rue des Éperonniers, 1899. In-12, 


191 p. (4 fr). [335.8 
Bibliothèque des lemps nouveaux, n° 44. — Voir année 1898, 
n° 1482. 
5#1. Dejardin. — Amputation interscapulo-thoracique. 


Tuberculose du rectum, par le docteur F. DesarpiN, chirur- 
gien adjoint à l'hôpital civil des Anglais, à Liége. Liége, 
imprimerie Foidart-Pirlet et Jullien, 1898. In-8', 14 p. el 1 pl. 


hors texte. (617.47 
Extrait des Annales de la Société belge de chirurgie, 1898. 
542. Dejardin. — Sections tendineuses et nerveuses de 


l’'avant-bras droit (ténorraphies et névrorraphies. Phlébo- 
lithes enlevés avec une tumeur veineuse télangiestasique du 
membre supérieur gauche, par le docteur F. DEsaRDIN. Bru- 
xelles, Hayes, 1899. In-8°, 4 p. et 1 pl. hors texte. [617.4 

Extrait des Annales de la Société belge de chirurgie, 1899. 

543. De Keyser. — Lofzangen en gebeden. Woorden en 
muziek van P. De Keyser, koster-orgelist te Sint-Laureins. 
Gand, A. Siffer, 1899. In-16. [245 

— Eerste deel. Tweede uitgave. 11 p. (fr. 0.12). 

— Derde deel. 15 p. (fr. 0.16). 

Voir année 1892, n° 747. 

544. Delangre. — Le mouvement médico-syndical dans 
le Tournaisis et la profession médicale en Belgique, par le 
docteur DELANGRE, secrétaire de l’Association médicale de 
Tournai.Tournai, Vasseur-Delmée, 1899. In-8°, 17 p. (fr. 1,50). 

[61 (062) (493.5) 

545. Delcourt. — Le rachitisme; sa pathogénie, par le 
docteur ALBERT DELCOURT, aide du service des maladies des 
enfants à l'hôpital Saint-Pierre. Bruxelles, H. Lamertin, 
1899. In-8°, 104 p. et 1 pl. hors texte. (fr. 3.50). (616.996 


Thèse présentée à la Faculté de médecine de l’Université libre pour 
Pobtention du doctorat spécial. — Extrait des Annales de la Société 
royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, t. VIII. 


546. Delehaye. — Note sur la légende de la lettre du 
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Christ tombée du ciel, par le père HippozYTE DELEHAYE, S. J. 
Bruxelles, Hayez, 1899. In-8°, 45 p. (398.2 

Extrait des Bulletins de l’Académie royale de Belgique, 1899. 

547. Delétrez. — Suture osseuse dans les fractures irré- 
ductibles, par le docteur A. DELÉTREz; chef de service de 
chirurgie et de gynécologie à l’Institut chirurgical de Bru- 
xelles. Bruxelles, imprimerie Z, Daem, 1899. In-8°, 8 p., 
figg. et pll. hors texte. (617.15 

Extrait des Annales de l'Institut chirurgical de Bruæelles, 1899. 

de Meyere, V. (Voir n° 583.) 

de Noirlieu, M. (Voer n° 601.) . 

548. de Renesse. — Dictionnaire des figures héraldiques, 
par le comte THÉODORE DE RENESSE, membre suppléant du 
Conseil héraldique de Belgique. Tome IV, 6° fascicule. Bru- 
xelles, Société belge de librairie, 1899. In-8°, p. 625 à 767 
à 2 col. et pl. xxiv, avec notices explicatives en regard. (4 fr). 

[929.6 


Voir année 1898, n° 2372. — Ce fascicule termine le tome IV. 

549. Destrée. — Trois poèmes : Sainte Dorothée de Cap- 
padoce; Sainte Rose de Viterbe ; Saint Jean Gualbert, par OLr- 
VIER-GEORGES DESTRÉE, précédés d'une estampe de Sir 
Edward Burne-Jones. Bruxelles, édition du Spectateur catho- 
lique, 1898. In-8°, 27 p. et 1 pl. hors texte. (1 fr). [84.38 

550. De Wildeman et Durand. — Prodrome de la flore 
belge, par E. DE WiLDEMAN et TH. DURAND. Tome II, fasci- 
cule 7. Bruxelles, Alf. Castaigne, 1899. In-8°, p. 481 à 530. 

[581.9 (493) 


Ce fascicule termine le tome II. — Voir n° 191. 

De Wildeman, E. (Voir n° 523.) 

551. D’Hanis. — Recueil de leçons Frôbel à l'usage des 
jardins d'enfants, par Maruipe D'Hanis, institutrice à Gand. 
Gand, A. Siffer, 1899. In-8°, 39 p., figg. (fr. 0.75). [371.46 

Du Fief, J. (Voir n° 596.) 

Durand, Th. (Vorr.n° 523 et 550.) 

552, Elias. — L'artiste et la vie morale. Conférence don- 
née au Musée moderne, par Désy Erras. Bruxelles, imprime- 
rie Polleunis et Ceuterick, 1899. In-16, 24 p. (fr. 0.50). [7 (04) 

553. Finet. — Tramways bruxellois. La convention scélé- 
rate, par THÉoPiLe Finet, sénateur. Bruxelles, imprimerie 
N, Vandersypen, 1899. In-8°, 130 p. et 5 plans. (1 fr.). [625.6 
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554, Flament. — La mutualité à l’école, par ALEXAN- 
DRE FLAMENT, inspecteur de l'enseignement primaire. Dour, 
A. Vaubert, 1899. In-12, 152 p. (fr. 1.25). [334.7 

555. Fourneau. — Manuel consacré aux personnes dési- 
reuses d'améliorer le sort des animaux, par FLORENT Four- 
NEAU, inspecteur de police. Mons, imprimerie V. Janssens, 


1898. In-12, 23 p. [636 . 


556. Freson. - Progrès moral et social. Un simple essai 
sur l'amélioration de la condition du peuple, par J.-G, FRESON. 
Bruxelles, P. Weissenbruch, s. d. (1899). In-8, x1x-85 p. 
(2 fr). [3 : 17 

557. Garsou. — Les créateurs de la légende napo- 
léonienne : Barthélemy et Méry, par JuLEs Garsou, profes- 


seur à la section d'humanités anciennes annexée à l’école 


moyenne de Saint-Gilles. Bruxelles, Hayez, 1899. In-8°, vi- 
221 p. et deux portraits hors texte, (3 fr.). _ [2N 

Extrait des Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par 
l’Académie royale de Belgique, tome LVIII. 

Geraets, E. (Voir n° 529.) 

Gérard, E. (Voir n° 592.) 

558. Gobert. — Histoire et souvenirs. Les rues de Liége 
anciennes et modernes, par THÉODORE GOBERT, archiviste 
provincial. Tome III, fascicule 14. Liége, Demarteau, 1899, 
In-4° p. 417 à 448 à 2 col. (La livraison, fr. 0.75.) 

[725 (493.61) 

Voir n° 200. 

559. Gravis. — Recherches anatomiques et physiolo- 
giques sur le Tradescantia virginica L., au point de vue de 
l'organisation générale des monocotylées et du type Commé- 
linées en particulier, par A. Gravis, professeur à l'Université 
de Liége. Bruxelles, Hayez, 1898. In-4°, 304 p. et 27 pl. hors 
texte. (15 fr.). 2 (584.38 

Extrait des Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers 
publiés par l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux- 
arts de Belgique, tome LVII. 

560. Gyselynck. — Recueil général théorique et pratique 
de procédure. Quatrième livraison. Bruxelles, imprimerie 
J. Janssens, 1899. Gr. in-8°, p. 305 à 400. (La livraison, 3 fr.). 

[347.9 (03) 


Voir n° 79. 
561. Habets — Kroniek van Wet uitgegeven door 


7 


s 
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A. Hagers, leeraar aan het koninklijk Atheneum te Hasselt. 
Hasselt, Sint-Quintinus drukkerij, 1898. In-8°, 19 p. [9.492 
Extrait de De Banier. 
562. Halflants. — La didaché des douze apôtres, par 
PauL HALFLANTS. Bruxelles, édition du Spectateur catholique, 
s. d. (1899). In-8°, 8 p. (fr. 0.50). (226 
563. Hallo. — Le turbot. Comédie en deux actes, par 
ERNEST Harro. Bruxelles, Ed. Lyon-Claesen, s. d. (1899). 
In-12, 104 p. (fr, 1.50). (84.28 
564. Hansay. — Etude sur la formation et l’organisation 
économique du domaine de l’abbaye de Saint-Trond depuis 
les origines jusqu'à la fin du xur siècle, par ALFRED HANSAY, 
attaché aux archives de l’État, à Liége. Gand, H. Engelcke, 
1899. In-8°, xv1-139 p. (4 fr). [726.7 
Forme le 22e fascicule du Recueil de travaux publiés par la Faculté 
de philosophie et lettres de l’Université de Gand. — Voir année 1898, 
n° 2403. 

565. Harris. — La Walkyrie. Drame lyrique en 3 actes, 
poème et musique de Richard Wagner. Analyse du poème et 
de la partition, par A. Harris. Bruxelles, G. Balat, 1899. 
In-12, 56 p. (1 fr). [782.2 

566. Harzé. — Du grisou, par Faure Harzé, directeur 
général des mines. Bruxelles, Hayez, 1898. In-8°, 12 p. 
(fr. 0.75). ; [622.81 

Mémoire n° 1 de la série spéciale des mémoires présentés à la sec- 
tion permanente d’études du grisou. — Extrait du Bulletin de la Société 
belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie. — Voir n° 613. 

567. Hasselt. Verslag over bestuur en toestand der gemeen- 
tezaken der stad Hasselt, gedurende het dienstjaar 1896-1897 
en 1897-1898. Hasselt, Sint-Quintinus drukkerij, 1898. 2 vol. 
in-8°, 59 et 56 p. [352 (493.71) 

Herincq, B. ( Voir n° 523.) 

568. Hymans. — A quelle époque fut terminée la tour de 
Notre-Dame d'Anvers? par HENRI Hymans. Anvers, imprime- 
rie veuve De Backer, 1899. In-8°, 12 p. [729.36 

Extrait du Bulletin de l'Académie royale d'archéologie de Belgique. 

569. Ingenbleek et De Bruyn.— Indicateur général de 
Yaspirant surnuméraire des contributions et commis des 
accises, par JULES INGENBLEEK et Jures Dre BRuyN, employés 
de l'administration des contributions di: :ctes, douanes et 


LIVRES 89 


accises. Louvain, A. Uystpruyst, 1899. In-8’, 199 p. (fr. 3.50). 
(351.1 

Institut colonial international (publications de 1’). (Voûr 
n° 598 et 599.) 

570. Jaarboek der koninklijke vlaamsche Academie voor 
taal- en letterkunde. Dertiende jaar, 1899. Gand, A. Siffer, 
1899. In-8°, 105 p. et un portrait hors texte. (1 fr.). 

(8393 (061) (493) 

571. Jantje Klaas. Almanach voor 1899. 56° jaar. 
Saint-Trond, imprimerie Jos. Leenen. In-24, 96 p., couver- 
ture illustrée. (fr. 0.25). [059 


572. Jaspar. — La maison Porquin, par PAUL JASPAR, 
S. 1. n. d. (Liége, ches l’auteur, 1899). Pet. in-8°, 3 p. non 
paginées, gravv. [913 

573. Jeiler. — Vie de la mère Françoise Schervier, fon- 
datrice de la Congrégation des Sœurs des pauvres de Saint- 
François, par le R. P. JeILER, O. S. F., docteur en théologie. 
Traduite de l'allemand, par A. RUGEMER, O. S. C., avec auto- 
risation des supérieurs. Tournai, Æ. ét L. Casterman, s. d. 
(1899). In-12, 539 p. (3 fr). [92 S + 271.9 

Kloos, W. (Voir n° 583.) 

Lameere, J. (Voir n° 597.) 

Laur, F. (Voir n° 613.) 

Laurent, Ch. (Voir n° 597.) 

574. Le Leu. — Les fastes de l'Église, par L. Le Leu. 
Tournai, H. et L. Casterman, s. d. (1899). Vol. in-8 de 
176 p., gravv. Couverture illustrée. (Chaque vol, fr. 2.25). . 
[84.38 


. La promesse accomplie. 
. Rédemption. 

. L'enfant du tonnerre. 

. Le glaive et les clefs. 

. La semence sanglante. 

. Les pieds maudits. 


575. Le Pas. — A la porte du paradis. Jugements de 
Mgr Saint-Pierre sur le cas de quelques appelés se présen- 
tant pour être élus, par ANDRÉ Le Pas. 1" série; 4° édition. 
Bruxelles, Société belge de librairie. In-8°, 337 p.(3fr.). 
(84.38 + 237 
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Cfr. année 1884, n° 241. 
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576. Macht en goedheid van den H. Antonius a Padua, 
voor oogen gesteld in de verklaring van het « Responsorium 
miraculosum » en « Het kort verhaal zijner bijzonderste mira- 
kelen », door eene ieveraarster van ©. L. V. van het heilig 
hart. Tweede uitgaaf. Alost, De Seyn- Verhougstraete, 1899. 
In-8°, 61 p., grav. (fr. 0.35). (92 A 

Voir année 1894, n° 209. 

577. Malatesta. — Un peu de théorie, par ENRico MaLA- 
TESTA. Bruxelles, 51, rue des Eperonniers, 1899. In-12, 13 p. 
(fr. 0.10). [335.8 
_ Bibliothèque des temps nouveaux, n° 15. — Voir n° 540. 

_ 578. Manuel de l'officier de la garde civique. Bruxelles, 
E. Guyot, 1898. 2 vol. in-16. [351.743 

Tome Ier : Loi du 9 septembre 1897; arrêtés royaux et règlements 
de service, 144 p. (1 fr.) 

Tome II : Règlement sur les exercices et les manœuvres de l'infan- 
terie, 83-58-50 p., pl. hors texte. (1 fr.) 

579. Marie-Jeanne. — Essais poétiques, par MARIE= 
JEANNE. Gand, A. Siffer, 1899. Pet. in-8’, 240 p. (2 fr.). [84.18 

580. Mees-Braun. — Le tribunal de commerce de Gand, 
1798-1898, par E. Mees-BRAUN, président. Gand, Ad. Hoste, 
1899. In-8°, 141 p. (347.999 (493.4) 

Hors commerce. 

581. Mekler. — Dom Bosco, de vader der verlatene jeugd. 
__Naar het duitsch van priester MekLER. Tweede uitgaaf. Alost, 
„De NEO 1899. In-8°, 51 p., gravv. (fr. 0.35). 


DB. 


Voir année 1891, n° 1259. 

Mémoires présentés à la section permanente d’études du 
grisou. ( Voir n° 566 et 613.) 

582. Met den Ancxt. — Armorial du royaume de Bel- 
gique. Planches 70, 71 et 72 du tome IT, coloriées. (Chaque 
planche, 1 fr). (929.8 (493) 

Voir ne 229. 

583. Metter Sonnewende. Sonnetten van Jeannette 
Nyhuis, Victor de Meyere, Herman Teirlinckx, Fernand Tous- 
saint, Jan Van Overeyde,. met voorrede van Willem Kloos, 
een antwoord daarop van Prosper Van Langendonck, en 
ornamentaties en stafletters van Jacobyne Nyhof. Grammont, 
‘imprimerie Van Hauwermeiren, s. d. (1899). In-4°, 70 p. non 
paginées. (Bfr). (8393,15 
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Monod. (Voir n° 524 

584. Moreau. — Sur les-transformées des Hébcaus dou- 
bles réels ou imaginaires, par LÉON MorEau, docteur en 
sciences physiques et mathématiques. Bruxelles, Ch. Roses, 
1899, In-8°, 16 p. (fr. 1.25). ‘ [512.8 

585. Navez. — Pourquoi Napoléon a-t:il perdu la bataille 
de Waterloo? par Louis Navez. Bruxelles, J. Lebègue et Cte, 
1899. In-8°, 64 p. et une carte hors texte (fr. 2.50). [355 

586. Neuens. — L’hygiène de la table : le pain naturel et 
les bons aliments, par l’abbé N. NEUENS. Namur, A. Woitrin, 
s. d. (1899). In-8°, 86 p. (fr. 1.50). [613.2 

587. Nève. — L. Dalmau, peintre espagnol, élève de 
J. Van Eyck, par Josern NÈvE, directeur honoraire des 
beaux-arts au ministère de l’agriculture et des travaux pu- 
blies. Anvers, veuve De Backer, 1899. In-8°, 9 p., une photo- 
graphie hors texte et quatre dans le texte. [92D 


Extrait du Bulletin de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, 
— Hors commerce. 


588. Nève. — Le martyre de saint Sébastien. Tableau de 
Memling au musée de Bruxelles, par JosePu NÈve, directeur 
honoraire des beaux-arts au ministère de l’agriculture et des 
travaux publics. Bruxelles, veuve J. Baertsoen, 1899. In-8, 
10 p. et 3 héliotypies. [75 


Hors commerce. 
Extrait du Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie. 


Nyhof, J. (Voir n° 583). 

Nyhuis, J. (Voir n° 583). 

589. Nyst. — Notre père des bois. La forêt, la plaine, les 
faunes, la terre, la race, par Ray Nysr. Bruxelles, G. Balat, 
1899. In-18, 194 p. (3 fr.). zot - [84.38 

590. Paternostre. — Manuel d'administration militaire 
pour toutes les armes et les divers services. Recueil périodique 
des instructions administratives complétées, accompagnées de 
tableaux et d'exemples pratiques et coordonnées avec les lois, 
arrêtés royaux et ministériels, circulaires, etc., par PATER- 
NOSTRE, Capitaine adjudant-major de bataillon au 9° régiment 
de ligne. 5° édition. 3° livraison. Bruxelles, Alf. Castaigne, 
1899. In-8°, p. 153 à 212. (3 fr.). [355 

Voir ne 314. 

591. Perrée. — Chansons intimes. Poésies, par José 
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Perrée. Liége, Æ. Gnusé, s. d. (1899). In-12 carré, 64 p. non 
paginées. (2 fr.). ° [84.18 
592. Piérard. — La téléphonie, par EMILE PiÉRARD, ingé- 
nieur-électricien sorti de l’Institut Montefiore, ingénieur des 
télégraphes, chargé du cours d'électrotechnie à l'Université 
libre de Bruxelles; avec une préface de M. Eric GÉRARD, 
directeur de l’Institut électrotechnique Montefiore. Deurtème 
édition, revue, corrigée et augmentée avec 318 figures dans le 

texte. Liége, H. Desoer, 1899. In-8°, 495 p., figg. (10 fr.). 
[654.6 

Voir année 1894, n° 441. 

593. Procès-verbaux des séances du conseil provincial 
d'Anvers. Session ordinaire de 1898. Partie non officielle. 
Anvers, H. Kennes, fils, s. d. (1899). In-8’, 438-xu1 p. 

[352 (493.1) 

594. Procès-verbaux des séances tenues en 1898 par la 
section permanente d'études du grisou de la Société belge de 
géologie, de paléontologie et d'hydrologie, Tome I‘ de la série 
spéciale. Bruxelles, Hayez, 1899. In-8’, 171 p. (5 fr.). [622.81 

Extrait du Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie 
et d'hydrologie, tome XII. 

595. Question des tramways. Bruxelles, imprimerie 
A. Berqueman, s. d, (1899). In-8°, 51 p. et un plan hors texte. 

[625.6 


Publication de l’Union syndicale de Bruxelles. 

596. Rahir. — Promenades dans la vallée de l’Ambiève et 
de l'Ourthe, par EbmonD Ramr. Bruxelles, J. Lebègue et Cé, 
1899. Pet. in-8, v-213 p., gravv. et une carte hors texte. 
Couverture illustrée. (fr. 3.50). [91 (493) 


L'ouvrage contient une préface de M. J. Du Fier, secrétaire géné- 
ral de la Société royale belge de géographie. 


597. Recueil des anciennes ordonnances de la Belgique, 
publié par ordre du Roi, sous les auspices du ministre de la 
justice et par les soins d'une commission spéciale, Recueil 
des ordonnances des Pays-Bas. Deuxième série, 1506-1700. 
Tome II, contenant les ordonnances du 29 janvier 1519 
(1520, N. St.) au 31 décembre 1529, préparé par feu M. Cu. 
LAURENT, conseiller a la cour de cassation, et publié par 
M. J. Lameere, conseiller à la cour de cassation. Bruxelles, 
J, Coemaere, 1898. In-folio, 628 p. (25 fr.). [345 (493) 9 

Voir année 1898, n° 77 et année 1894, no 914. 
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Recueil des travaux publiés par la Faculté de philosophie 
et leltres de l'Université de Gand. (Voir n° 564.) 

598. Régime (le) des protectorats. Tome II : Protectorats 
français en Afrique et en Océanie. Bruxelles, Znstitut colonial 


international, 1899. In-8°, 551 p. (20 fr). (341.212 
Bibliothèque coloniale internationale, 4e série. — Publication de 
l’Institut colonial international. — Voir le numéro suivant et année 


1898. no 2425. 

599. Régime (le) foncier aux colonies. Documents officiels 
précédés de notices historiques. Tome II: Tunisie. — Erythrée. 
— Philippines. Tome IV : Indes orientales néerlandaises. Bru- 
xelles, Znstitut colonial international, 1898. 2 vol. in-8’, 495 et 


465 p. (Chaque volume, 20 fr). (347.235 
Bibliothèque coloniale internationale, 3°- série. — Publication de 
l’Institut colonial international. — Voir année 1898, n° 2426. — Voir 


aussi le numéro précédent. 

600. Rens. — Amnistie! par GEORGES Rens, rédacteur au 
journal la Réforme. Liége, imprimerie Math. Thone, s. d. 
(1899). In-12, 48 p., portraits. (fr. 0.10). (343.293 

601. Robeaux. — Bible de l'enfance, de la jeunesse et des 
familles, d'après l'ouvrage de l’abbé Martin de Noirlieu; revu, 
considérablement augmenté, illustré de cartes et de gravures 
et enrichi de notes, par l'abbá RoBreaux, inspecteur diocé- 
sain. Liége, H. Dessain; Namur, Balon- Vincent, s. d. (1899). 


L 


In-12. Cartonné. [377.1 
— Édition complète, 320 p., gravv. et cartes horstexte. . . 41.00 
— Edition moyenne, 255 p., gravv. et cartes hors texte. . . 0.75 


Voir n° 122. 

Rugemer, A. (Voir n° 573.) 

602. Ruyters. — La correspondance du Mauvais-Riche, 
par ANDRÉ Ruyters. Bruxelles, ?. Zacombles, 1899. In-12 
carré, 51 p. (fr. 1.50). [17 (04) 

603. Sevens. — Voor God en Haard! Drama uit den boe- 
ren krijg in twee taferéelen, door ALFONS SEVENS. Gand, ches 
l’auteur, 1898. In-16, 53 p. (1 fr). (8393.25 

604. Silvester. — De heldin uit den Congo. Blijspel in 
een bedrijf, door SiLVESTER. Gand, A. Siffer, 1899. In-12, 
45 p. (fr. 0.75). - [8393.25 

Société d'archéologie de Bruxelles (publications de la). 
(Vair n° 526.) 
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605. Statistique médicale de l’armée belge. Année 1897. 
SRE Goemaere, 1898. In-8°, xvut-49 p. [31 : 61 (493) 

: 606. Stijn Streuvels. — Lente leven, door STIJN STREU- 
vELS. Maldeghem, PURES V. De Lille, 1899. In-12, 
‘302 p. ; (8393. 35 

Forme le n° 13 Pes 1899, de Duimpjesuitgave — Voir PÉRIODIQUES, 
ne 299, 

607. Table quinquennale du Monte du notariat et de 
l'enregistrement. Années 1891 à 1895 (tomes 45 à 49). Bru- 
xelles, imprimerie Vanbuggenhoudt, s. d. (1899). In-4, 
‘55-28 p. (3 fr.) (347.961 (05) 

Cfr. année 1886, n° 193. 

608. Tackels. — ee et salubrité publiques. Captage 
rationnel des eaux de source du bassin du Bocq. Les eaux 
alimentaires de Spontin, le concours et le prix du roi, par 
C.J. TackeLs, capitaine commandant retraité. Bruxelles, 
imprimerie H. Becquaert, 1899. In-12, 28 p. (1 fr.) 

[628.1 (493) 

Teirlinckx, H. (Voir n° 583.) 

609. Tirez. — Leergang van fransche taal in de vlams- 
‘che scholen gesteund op aanschouwen, spreken, zelfvinden 
‘en schrijven, door de gebroeders ALPH. en Artu. Tirez, 
onderwijzers. Laagste graad; 1ste en 2% jaar. Gand, A. Siffer, 
1899. 'In-48, 64 p. (fr. 0.35). [44.8 

Toussaint, F. (Voir n° 583.) 

610. Tout-savoir universel (le). Répertoire des rensei- 
gnements utiles. Édition spéciale pour la Belgique, revue et 
considérablement augmentée. Bruxelles, Dechenne et Ci°, s. d. 
(1899). In-12, 488 p., gravv. (fr. 1.50). [03 

611. Van Bastelaer. — Le vieux Charleroi : types 
populaires, silhouettes, anecdotes, vieilles légendes et vieux 
Souvenirs, par D.-A. Van BasreLAER. Charleroi, impri- 
merie F. Reytter, s. d. (1899). In-8°, 103 p., gravv. (1 fr). 

[91 (493.5) 

612. van Caloen. — Les religieuses dominicaines de 
Béthanie et l'oeuvre des réhabilitées, par le père ViNCENT- 
‘MARIE VAN CALOEN, des frères-prôcheurs. Nouvelle édition, 
revue et augmentée. Louvain, imprimerie Æ. Charpentier et 
“J. Schoonjans, 1899. In-8°, 55 p. (1 fr.). ‚re 271.972 

613. Van den Broeck. — Les prévisions grisouteuses. 
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Recherches préliminaires faites à l'occasion des « avertisse- 
ments » de M. Francis LaUR. Analyse des faits el observa- 
tions complémentaires relatives à l'exposé des données 
fournies par les éléments magnétiques, par ERNEST VAN DEN 
Broeck. Bruxelles, Hayez, 1899. In-8°, 44 p. (1 fr.). [622.81 

Mémoire 2 de la série spéciale des mémoires présentés à la section 
permanente d'études du grisou. — Voir no 566. — Extrait du Bul- 


letin de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie, 
t. XII. 


614. Van den Broeck. — Sur la rivière souterraine et 
sur la grotte de Remouchamps. Note préliminaire sur ses 
niveaux à silex et à ossements, d'âge paléolithique, par 
LE. VAN DEN Broeck. Bruxelles, Hayez, 1898. In-8, 16 p. 

(551.44 


Extrait du Bulletin de la Société d'anthropologie de Bruwelles, 
t. XVII. | Age 


Van Droogenbroeck, J. A. (Voir n° 537.) 

615. Van Heurck. — Etude sur les objectifs apochroma- 
tiques, par le docteur HENR1I VAN HEURGK, professeur-directeur 
au jardin botanique d'Anvers. Bruxelles, Alf. Castaigne, 
1899. In-8°, 73 p. (fr. 1.50). [578.2 

Extrait des Annales de la Société belge de microscopie, t. XXIII. 

616. Van Heuverswyn. — Eene vreemde spraak als 
voertaal van 't onderwijs, door A. VAN HEUVERSwYN, bes- 
tuurder van S'-Camillusgesticht te Aalst, en TH. VAN Heu- 
VERSWYN, hoofdonderwijzer der gemeenteschool te Zingem. 
Gand, A. Siffer, 1899. In-8°, 180 p. (3 fr). [4393 : 37 

Uitgave der koninklijke vlaamsche academie voor taal en letter- 
kunde, VIe reeks, nr 17. — Voir année 1898, n° 1798. 


Van Langendonck, P. (Voir n° 583.) 
Van Overeyde, J. (Voir n° 583.) 
. Wagner, R. ( Voir n° 565.) 


617. Zwendelaar. — Code formulaire de procédure 
civile. Tome II, fascicule I. Bruxelles, L. De Meuleneere, 


1899. In-8°, p. 1 à 296 (5 fr.). [347.9 (02) 
Voir n° 258. 2 Le 


Ouvrages d'auteurs belges publiés: à l'étranger et ouvrages étrangers 
intéressant la Belgique. 
Beets, A. (Voir n° 630.) 
Bidez, J. (Voir n° 622.) 
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618. Binyon et Strang. — Western Flanders. A medley 
of things seen, considered and imagined by LAURENCE BINYON, 
with ten etchings by WiLLiAM SrTRANG. Londres, 7, Cecil 
Court, 1899. In-4°, 46 p. et 10 eaux-fortes hors texte. Reliure 
pleine toile. (60 fr.). (91 (493.3) 

Études et illustrations consacrées aux villes de la Flandre occiden- 
tale : Bruges, Courtrai, Furnes, Ypres et le littoral. | 

619. Blanchard. — Formation et constitution politique de 
l'État indépendant du Congo, par GEORGES BLANCHARD, doc- 
teur en droit, avocat près la cour d'appel de Chambéry. Paris, 
Pedone, 1899. In-8°, 1x-400 p. (fr. 7.50). [342 (675) 

620. Carton de Wiart. — Les grandes compagnies 
coloniales anglaises du xix° siècle, par EDMOND CARTON DE 
WiarT, docteur en droit. Avec une préface de M. EUGÈNE 
ETIENNE, député. Paris, Perrin et Ci, 1899. In-12, xix-280 p. 
(fr. 3.50). (325.3 (061) 

621. Dionysius Cartusianus. — Doctoris ecstatici 
D. Dionysii CARTUSIANI opera omnia in unum corpus digesta 
ad fidem editionum coloniensium cura et labore monachorum 
sacri ordinis cartusiensis, favente Pont. Max. Leone XIII. 
Tomus VI : Zn Psalmos. Montreuil, imprimerte Notre-Dame 
des Prés, 1898. In-4°, 1v-768 p., à 2 col. par page, fig. (15 fr). 

[2 (O8) + 222.1 

— Tomus VII. Zn Proverbia, Ecclesiasten, Canticum Can- 

ticorum sapientiam, 1898. xv1-630 p. (15 fr.) [2 (08) + 222.1 


Édition latine des Œuvres de DENYS LE CHARTREUX ; elle comprendra 
48 volumes. — Voir année 1898, n° 1313. 


Etienne, E. (Voer n° 620.) 

622. Evagrius. — The ecclesiastical history of Evacrius 
with the Scholia. Edited with introduction, critical notes and 
indices, by J. Bipez, chargé de cours at the University of 
Ghent, and L. PARMENTIER, professor at the University of 
Liége. Londres, Methuen et Ci, 1898. In-S’, xx-287-40 p. 
Reliure pleine toile. (fr. 12.50). [281.4 

623. Flahault. — Une visite décanale dans le district de 
Poperinghe en 1777. Compte rendu partiel publié avec notes 
et documents, par M. l'abbé R. FLAHAULT, chanoine honoraire. 
Bailleul, imprimerie Ficheroulle-Beheydt, s. d. (1899). In-8&, 
23 p. | [913 

624. Kistemaeckers. — Les amants romanesques, par 
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HENRY KiSTEMAECKERS. Paris, £. Flammarion, s. d. (1899). 
In-12, 332 p. (fr. 3.50). [84.38 
_ Parmentier, L. (Voir n° 622). 

625. Ruhemann. — Ein Besuch und Unterhaltungen im 
Atelier eines belgischen Meisters (Ch. Vanderstappen), von 
ALFRED RUHEMANN. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anftalt, 1899. 
In-8° (fr. 2.50). [92 V 

Etude publiée dans la livraison de mars de Deutsche Revue. 

626. Saint-Julien. — Waterloo, par JEAN-MARIE SAINT- 
Jurien. Lyon, veuve Mougin-Rusaud, 1898. In-4, 20 p., 
4 eaux-fortes d'après le dessin de l’auteur, gravées par F. Am. 
Stein et une grande carte en couleurs (6 fr.) [355 

Strang, W. (Voir n° 618.) 

627. Tackels. — Le rempart de la paix. Le service per- 
sonnel obligatoire. L'alliance franco-russe, 1896-1897 ; l’empe- 
reur et l'impératrice de Russie à Paris; M. Félix Faure, pré- 
sident de la République française en Russie; la neutralité 
belge, par C. J. Tackers, officier retrailé. Paris, Chamuel, 
1898. In-12, 119 p. (2 fr). [355 

628. Van den Gheyn. — La lettre du pape Anastase Ie à 
S. Venerius, évèque de Milan, sur la condamnation d’Origène, 
par J. VAN DEN GHEYN, S. J., bollandiste, conservateur de la 
section des manuscrits à la bibliothèque royale de Belgique. 
Macon, Protat, 1899. In-&, 16 p. ’ [189.2 
” Extrait de la Revue d'histoire et de littérature religieuses, t. IV, n° 1. 
— Hors commerce. 

Vanderstappen, C. (Voir n° 625). 

629. Vigouroux. — Dictionnaire de la Bible contenant 
tous les noms de personnes, de lieux, de plantes, d'animaux 
mentionnés dans les saintes écritures, les questions théolo- 
giques, archéologiques, scientifiques, critiques relatives, à 
l’ancien et au nouveau testament et des notices sur les com- 
mentateurs anciens et modernes avec de nombreux renseigne- 
ments bibliographiques, publié par F. Vicouroux, prêtre de 
Saint-Sulpice, avec le concours d'un grand nombre de colla- 
borateurs. Fascicule XV : Æsturgeon-Fontaine. Paris, Letou- 
zey et Ané, 1899. In-4° à 2 col., tome II, col. 1985 à 2304, 
avec gravv. dans le texte. (5 fr.). [22 (03) 


Voir année 1898, n° 1716. 
10 
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630. Woordenboek der nederlandsche taal. Vijfde deel. 
Dertiende aflevering. (Handel-Hanepoot) bewerkt door doc- 
toor A. Beers. ’s Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, 
A. W. Sijhoff; Gand, J. Vulysteke, 1898. Gr. in-8’, col. 1889- 
2048. (fr. 1.85). (4393.3 

Voir année 1898, n° 1718. 


CARTES ET PLANS 


631. Alexis-M. G. [Gochet]. — Carte historique scolaire 
de la Belgique, par F. Azexis-M. G. [Gocuer], 1878-1898, à 
l'échelle de 1 : 250,000. Alost, lrocure des Frères, 1898. 
IL. 0",889. L. 1",180. (fr. 3.50). [912 : 9 (493) 

632. Carte générale de l’Abyssinie et des provinces équa- 
toriales, dessinée par Auguste Verwest. Echelle : 1 : 1,000,000. 
Bruxelles, Falk fils, novembre 1898. H. 1",59. L. 17,93, 
Carte collée sur toile, pliée format in-folio, sous couverture 
cartonnée. (75 fr.). [912 (63) 

Maquet, W. ( Voir n° 633). 

633. Projet Maquet pour le dégagement des musées 
royaux. Bruxelles, Zmprimerie des Travaux publics. Une feuille 
in-plano en similigravure (fr. 0.50). [725 (493.21) 

634. Roland. — Cartes murales de géographie en cou- 
leurs, par J. RoLanDp. Namur, Ad. Wesmael-Charlier, s. d. 
(1899). H. 1,30. I. 17,00 (chaque carte, fr. 1.50). 


[912 (493) 

No 2. Mappemonde. 

Ne 45. Flandre occidentale. 

Ne 16. Flandre orientale. 

Ne 17. Province d'Anvers. 

N° 19. Limbourg. 

Voir année 1898, n° 89. 

635. Roland. — Cartes murales d'histoire en couleurs, 
par J. RoLanp. Namur, Ad. Wesmael-Charlier, s. d. (1899). 
IT. 1,30. L. 1",00 (chaque carte, fr. 1.50). [912 : 9 (493) 

N° 1. La Belgique ancienne. 

N° 6. La Belgique féodale. 

No 7. Les croisades. 

Voir numéro précédent. 


656. Wauters. — Esquisse orographique et hydrogra- 
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phique du bassin du Congo, dressée à l'échelle du 10,000 ,000°, 
par AJ. Waurers, indiquant les deux chaînes de montagnes 
qui divisent le bassin du Congo en trois zones, les limites des 
treize terrasses dont sont formées ces zones, l'emplacement 
des douze lacs où anciens lacs qu’elles renferment el des douze 
sorges par lesquelles leurs eaux s’écoulent en rapides et en 
chutes. Bruxelles, lithographie J. Z. Goffart, s. d. (1899). 
H. Oe 258. L. On 246. [912 (675) 


Supplément au Mouvement yéographique du 2 avril 1899. 


